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ーー 特長 


12 つ の 安全 性 


クラ ンプ 2 個 の 専用 取付 金具 を 使用 する の で 強度 上 安全 で す 。 


ーー 一 9] 全体 図 3 ス パン ) 2 スパ ン も ど 用 意 出来 ます 。 


染 枠 が 足場 建 地 の 通り に あり 仮 作業 床 と し て アン チ を 設置 で きる 
の で 作業 上 安全 で す 。 


環境 に や ざさ し い 
( 殺 ・ 番 線 ・ 機 木 が 不要 ) 


専用 鋼 製 足場 板 を 使用 する の で 従来 工法 の よう な 木製 足場 板 の 切 断 は 
不要 で す 。 釘 ・ 番 線 ・ 楼 木 等 が 不要 で 廃材 を 出さ な いた め 環 境 に や さ し く 、 
また 消耗 品 の コス ト を 削減 出来 ます 。 


l 従来 工法 の 1/4 の 組立 時 間 " で 作業 の 効率 アッ プ 


作業 効率 が 良く トー タル コス ト が 減ら せま す 。 (※ 当 社 実験 値 ・ 荷 上 げ 時 間 は 従来 と 同様 ) 


現場 に 合わ せ た ス テー ジ 高 さと 巾 の 調整 が 可能 


補強 材 ・ グ ラビ ティ ・ 連 結 ピ ン に 干渉 する こと な く 常 に ベス ト ポ ジ ショ ン 
を 確保 出来 ます 。 ま た 、 ジ ョ イン ト を 使用 する こと で 巾 の 調整 も 可能 で す 。 


目 許容 荷重 1t (等 分 布 荷重 ) 


組立 手順 Construction 


| 染 枠 設置 馬 』 水平 ブレ ス 設 軒 凡 』 仮 作 業 床 設置 占 下 コ ロバ シ 設 軒 


左右 均等 割付 で 設置 し 、 抜け 止め 防止 ボル ト を セッ ト し ます 。 3 スパ ン 用 と 2 スパ ン 用 の 所 定位 置 (グラ 枠 由 に 合っ た アン チ を 掛け ます 。 左右 両端 部 は 仮 締め に し て お きま す 。 中 間 は 
ビ ピ テ ィ ) に セッ ト し ます 。 (( 例 )900 枠 の 場合 :L 王 900 の アン チ を 掛け ます 。) 染 枠 の 突起 物 を 目印 に し 所 定 の 位置 で セッ ト 


し ます 。(3 ス パン : 7 本 、2 ス パン :5 本 ) 


| 左 / 右 コロ バシ 設置 中 間 コ ロバ シ 設 軒 | 補助 コロ バシ 設置 
EV と の 離れ 寸法 を 合わ せ て 下 コ ロバ シ に 固定 し ます 。 左右 EV と の 離れ 寸法 を 合わ せ て 下 コ ロバ シ に 固定 し ます 。 EV と の 離れ 寸法 を 合わ せ て 下 コ ロバ シ に 固定 し ます 。 EV 離れ 、 務 体 離れ を 考慮 レシ ョ ー ト 又は ロン グ の ジョ イン ト 


各々 の 枠 建 地 に 押し 当て ます 。 を 取付 け ま す 。( 駆 体側 か ら 見 て いま す ) 


由 鋼 製 足 場 板 設置 央 押え 縛 板 設置 、 ジョイント 押え 縛 板 設置 底 】 各 々 ジョ イン ト の 先端 に 脚 材 設置 


EV 側 の 一 枚 目 に 125mm 巾 、 続 いて 250mm 巾 を 敷き ます 。 中 間 コ ロバ シ に 取り 付け ます 。 中 間 ジ ョ イン トシ ョ ー ト 又は ロン グ に 合わ せ て 取付 け ま す 。 立ち 壁 あ り の 場合 は 単 管 を 取付 け ます 。 立 ち 壁 な し の 場合 は 専用 
脚 材 を 取付 け ま す 。 


取付 金具 


| | 
剛 贈 韻 還 賠 層 了 彫 賠 周 園 賠 還 較 聞 國 較 較 園 賠 還 同 賠 賠 國 圏 必 剛 剛 固 属 較 司 剛 還 還 還 国 隊 EEMS 
司 咽 賠 同 間 賠 呈 周 賠 周 圏 略 画 剛 彫 韻 聞 屋 園 剛 則 剛 較 國 テ 彫 韻 還 賠 軒 賠 属 周 販 周 贈 贈 同 彫 較 財 較 剛 画 剛 賠 園 必 
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鋼 製 足場 板 小 
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SE 1 詩 こ と が 
3 ュー テー : 呈 | 250 
本 
10 外人 の と や りこ メー ミー と ・ 肖 た こす 
LSCLTL 1.758 6.60 LSCLTS 1.761 4.40 
梁 枠 2 スパ ン /3 ス パン 
9 下水 平 プ レス 2 スパ ン /3 ス パン 【 田 押え 締 板 6007900/1200 【 ジョ イン ト 押 え 縛 板 5/L 
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LSBM3 
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5.243 


22.50 
32.80 


= ニョ ーー ニーナ ィ ーーーーーー イ ーー 」 」。 ト se 


LSX2 1.293 2.00 LSST600 887 4.90 LSSTS 579 2.90 
下 コ ロバ シ 600/900/1200 回 中 問 コ ロバ シ 600/900/1200 回 た コロ バシ 600/900/1200 8 2 99 SU 0 時 US 5 四 紀 
9 LSST1200 1.395 6.70 
凡 
ト H 1 本 
am | 54 4 preーーー セ ーーーーー ち > 5 の ERC 
・ | 過 
の 1 Pe1 - - IM =e 断面 詳細 図 レー ル ・ 脚 村 ※ キャ スタ ー ゲ ー ト 用 の レー ル も あり ます 
| 立 壁 あ り | 立 壁 な し 
LSUK600 721 4.10 LSCK600 1.015 10.30 欄 画 LSLK600 1.015 12.60 緑 m 
LSUK900 1.015 5.10 LSCK900 1.269 12.50 欄 画 LSLK900 1.269 15.40 緑 画 125 125 
LSUK1200 | 1.320 6.10 LSCK1200 | 1.523 | 14.60 | 棒 下 LSLK1200 | 1.523 | 18.00 | 緑 足場 板 1 8 
トー トー オーーーーー ョ ーーー テキ ーーーー ーー 1 ーー クラ ンプ 1 昌和 
回 石 コ ロバ シ 600/900/1200 補助 コロ バシ 600/900/1200 回 中 問 ジ ョ イン ト 5S/L 本 人 ーー 昌 時 6 ーー | 
8 ) 当 ーー | ) = 100mm 以 上 
] [ ] 6 1eo Il 人 | 160 ジンク ク ク "「 
ーーーーー ドーーーーーーー| 9 吊 四 
= I 
1 J Phirhーー | 要 柱 」 | 要 柱 
EV 側 取 体 離れ |150 2 と 2 て ご EV 側 取 体 離れ 
LSRK600 1.015 12.60 青 環 LSHK600 887 7.40 黄 環 LSCJS 633 5.40 欄 画 
LSRK900 | 1.269 | 1530 | 青 村 LSHK900 | 1.141 8.80 | 黄 辱 LSCJL 758 | 6.30 | 椅 m 下 注意 事項 
LSRK1200 | 1.523 18.00 青 画 LSHK1200 | 1.395 10.30 英男 
| 許容 荷重 を 超え た 使用 は ご 遠慮 下さ い 。 
回 な ジョ イン ト 5/ ル 田 お ヴ ョ ィ ン ト 5 ル 田 積 且 ジョ イン ト 5/ @ 取付 金具 の 抜け 止め 防止 ボル ト は 必ず 留め て 下さ い 。 
凡 0 4 
2 ceek ト 1 ⑥ ロング スパ バン EV は 、 足 場 建 て 地 芯 か ら 60 て 160mm の 範囲 で 設置 し て 下さ い 。 
っ EE _- ・ ロ て 
に 2 ーー ーーー ⑳ 賜 体 側 こ ろば し の 先端 部 は 必ず 単 管 又 は 脚 材 で 支持 し て 下さ い 。 
⑥ ご 使用 前 に 製品 の 異常 の な いこ と を 確認 し て 下さ い 。 万 一 、 異 常 の ある 時 は 絶対 に 使わ な いで 下さ い 。 
LSLJS | 633 | 690 | 緑 還 LSRJS | 633 | 690 | 青 本 LSHJS 920 | 560 | 黄 還 ⑬ 組立 前 に 部 品 ( ボ ルト 、 蝶 ネジ 等 ) の 抜け 落ち が な いか 確認 し て 下さ い 。 部 品 の 抜け 落ち が あっ た 場合 は 必ず 補充 し て か ら 組 立 を 行っ て 下さ い 。 
LSLJL 758 8.10 緑 画 LSRJL 758 8.10 青 画 LSHJL 1.045 6.70 英 画 


